LUDWIK 


CENDRZAK 


ADWOKAT 
UKOCHANY MAZ, OJCIEC, BRAT 1 DZIADEK 


przeżywszy lat 59, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 20 kwietnia 1989 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ZALOBNA przy zwłokach odprawiona zostanie we środę dnia 26 kwietnia 1989 roku 
o godz. 10.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce 


wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w wielkim bólu i żałobie: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI I BRAT Z RODZINĄ 


